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МАТЕРІАЛЫ 


къ  исторіи  Михайловской  клиниче¬ 
ской  больницы  Баронета  Вилліе. 

Лейбъ-медикъ,  Дѣйствительный  Тайный  Совѣтникъ,  Баро¬ 
нетъ  Яковъ  Васильевичъ  Вилліе,  желал  оставить  по  себѣ 
память  о  своей  привязанности  къ  Россіи,  своему  второму  оте¬ 
честву,  и  глубочайшей  признательности  къ  Августѣйшимъ  ея 
Монархамъ,  щедротамъ  которыхъ  онъ  обязанъ  всѣмъ  своимъ 
состояніемъ,  по  духовному  завѣщанію,  составленному  въ  1852  г. 
и  утвержденному  въ  законномъ  порядкѣ  послѣ  смерти  его,  опре¬ 
дѣлилъ:  все  его  движимое  и  недвижимое  имущество  продать  и 
вырученныя  за  него  деньги,  а  равно  капиталъ  въ  банковыхъ 
билетахъ,  ему  принадлежащихъ  раздѣлить  на  десять  равныхъ 
частей,  изъ  коихъ  2  Ію  ч.  употребить  на  погребеніе  его,  на  ус¬ 
тройство  надгробнаго  памятника  и  на  дѣла  благотворительныя 
по  усмотрѣнію  его  душеприказчиковъ,  а  8/ю  ч.  на  устройство 
Богоугоднаго  заведенія,  которое  бы  носило  его  имя.  Въ  допол¬ 
неніе  же  къ  этому  завѣщанію  онъ  выразилъ  желаніе,  чтобы 
это  заведеніе— -была  Гражданская  больница  и  въ  память  Вели¬ 
каго  князя  Михаила  Павловича  именовалась  «Больницею  Св.  Ар¬ 
хангела  Михаила,  учрежденною  Баронетомъ  Вилліе»,  заявивъ 
притомъ,  что  такъ  какъ  все  его  имущество  есть  его  благопрі¬ 
обрѣтенная  собственность,  то  никто  не  имѣетъ  права  вмѣши¬ 
ваться  въ  его  распоряженія  и  оспаривать  ихъ  подъ  какимъ  бы 
то  нибыло  предлогомъ,  а  равно  не  имѣетъ  права  вмѣшиваться 
и  оспаривать  распоряженія  и  дѣйствія  его  душеприкащиковъ 
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На  завѣщанный  Баронетомъ  Вилліе  капиталъ,  душеприка- 
щики,  съ  Высочайшаго  Государя  Императора  Николая  Павловича 
соизволенія,  предполагали,  согласно  волѣ  завѣщателя,  устроить 
въ  С.-Петербургѣ  гражданскую  больницу  подъ  вышесказаннымъ 
наименованіемъ,  но  предположеніе  это  измѣнилось  по  слѣдую¬ 
щему  обстоятельству;  бывшій  президентъ  Императорской  С.-Пе¬ 
тербургской  медико-хирургической  академіи,  Тайный  Совѣтникъ, 
Дубовицкій,  озабочиваясь  изысканіемъ  средствъ  къ  устраненію 
вайденыхъ  имъ  въ  академіи  недостатковъ,  особенно  бо  устрой¬ 
ству  клиникъ,  помѣщенныхъ  тогда  крайне  неудобно  въ  зданіи 
2-го  военно-сухопутнаго  (нынѣ  клиническій  военный)  госпиталя, 
въ  то  время  къ  тому  не  приспособленнаго,  обратился  къ  ду- 
шеприкащику  Боронета  Вилліе,  Лейбъ-медику,  Тайному  Совѣт¬ 
нику  Енохи  ну  съ  предложеніемъ  устроить  на  завѣщанный  Ба¬ 
ронетомъ  Вилліе  капиталъ  не  простую  больницу,  а  Клиниче¬ 
скую. 

Лейбъ-медикъ  Енохимъ,  вполнѣ  сочувствуя  дѣлу  практиче¬ 
скаго  врачебнаго  образованія,  согласился  выстроить  клиниче¬ 
скую  больницу  на  150  кроватей,  и,  снабдивъ  ее  всѣми  предме¬ 
тами  довольствія  по  части  хозяйственной  и  учебной,  передать 
въ  управленіе  и  зависимость  Начальства  Императорской-Ме- 
дико-Хирургической  академіи,  съ  особымъ  капиталомъ  на  ея 
содержаніе  и  поддержку,  а  чтобы  упрочить  навсегда  самостоя¬ 
тельное  существованіе  столь  полезнаго  учрежденія,  онъ  при¬ 
знавалъ  необходимымъ  пріобрѣсти  покупкою  въ  собственность 
больницы  мѣсто,  на  которомъ  она  должна  быть  построена. 

Получивъ  согласіе  Лейбъ-медика  Енохина  на  устройство  кли¬ 
нической  больницы  для  академіи,  Дубовицкій  входилъ  съ 
представленіемъ  къ  бывшему  военнымъ  Министромъ  Генералъ- 
адъютанту  Сухозанету  относительно  предположеній  о  постройкѣ 
клинической  больницы  на  завѣщанный  Баронетомъ  Вилліе  ка¬ 
питалъ,  съ  наименованіемъ  ея  Михайловскою.  Генералъ-адъю¬ 
тантъ  Сухозанетъ,  въ  виду  крайне  неудовлетворительнаго  со¬ 
стоянія  академическихъ  клиникъ,  имѣлъ  счастіе  всеподданнѣйше 
поднести  представленіе  по  сему  предмету  президента  академіи 
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на  Высочайшее  воззрѣніе  Государя  Императора.  На  докладѣ 
этомъ  6-го  Апрѣля  18 л 7  г.  Собственною  Его  Величества  ру¬ 
кою  начертано:  Совершенно  на  это  согласенъ  и  признаю  дгъ * 
ломъ  весьма  полезнымъ Для  точнѣйшаго  соображенія  и  опре¬ 
дѣленія,  въ  какомъ  видѣ  должна  быть  устроена  клиническая 
больница  и  какія  для  нея  потребуются  принадлежности  и  на¬ 
добности,  составлена  была,  по  желанію  душеприказчиковъ,  ком- 
мисія  изъ  Президента,  вице-президента  и  Профессоровъ  медико¬ 
хирургической  академіи,  а  также  другихъ  опытныхъ  лицъ. 
Коммисія  эта,  по  большинству  голосовъ,  изъ  16  представлен¬ 
ныхъ  проектовъ  на  постройку,  отдала  преимущество  проекту 
Академика  Соколова,  съ  тѣмъ,  что-бы  онъ  исправилъ  проектъ 
и  смѣту  по  ея  замѣчаніямъ.  Военный  Министръ  утвердилъ  по¬ 
становленіе  коммисіи. 

Исправленный  вслѣдствіе~того  академикомъ  Соколовымъ  про¬ 
ектъ  клинической  больницы,  въ  семью  смѣтами,  представленъ 
душеприкащиками  при  докладѣ  9-го  Января  1865  г.  Военному 
Министру  для  поднесенія  его  на  Высочайшее  утвержденіе. 

По  смѣтѣ,  разсмотрѣнной  въ  коммисіи 
техниками,  на  постройку  клинической  боль- 


жицы  исчислено  было  .  .  .  . . 

439,654  р. 

40  к. 

Изъ  этой  смѣты: 

Исключено  отмѣною  нѣкоторыхъ  работъ 

29,230  » 

68  * 

Прибавлено  новыхъ  работъ  на  .... 

77,322  » 

12  >- 

Положено  на  непредвиденные  расходы  . 

12,254  » 

12  » 

Главную  цифру  новыхъ  работъ  (50,440  руб.)  составило 
устройство  несгараемыхъ  потолковъ  на  желѣзныхъ  балкахъ, 
съ  каменными  сводиками,  на  пространствѣ  970  кв,  саж. 

Такимъ  образомъ  на  постройку  собственно  клинической 
больницы,  т.  е.  главнаго  зданія,  потребовалось  со  всѣми  измѣ¬ 
неніями  и  дополненіями,  противъ  первоначальнаго  предпо¬ 
ложенія,  500,000  р. 
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Капиталъ  Баранета  Вилліе,  предна- 
значенный  на  учрежденіе  Клинической 
больницы  и  хранившійся  въ  С.-Петер¬ 
бургскомъ  приказѣ  общественнаго  призрѣ¬ 
нія,  простирался,  включительно  съ  на¬ 
росшими  на  него  процентами  къ  1-му 
Января  1865  г.  до .  1.071,528  р.  25  к. 

Предполагалось  получить  выкупными 
51/а°/о  рентами  и  отъ  продажи,  за  надѣ¬ 
ломъ  крестьянъ  земли,  до .  180,000  р. 

Итого  ....  1,201,528  р.  25  к. 

Ко  времени  же  начала  постройки,  въ 
лѣто  1865  г.,  должно  было  возрасти  стро¬ 
ительнаго  капитала  до .  1.225,000  р. 

На  этотъ  капиталъ  душеприкащики  обязывались  построить 
клиническую  больницу,  снабдить  ее  всѣми  нужными  потреб¬ 
ностями  по  части  хозяйственной  и  учебной  и  передать  ее  въ 
управленіе  и  зависимость  начальства  медико-хирургической 
академіи  съ  особымъ  капиталомъ  на  содержаніе  и  поддержку  ея 

Вышеизложенныя  предположенія  душеприкащиковъ  и  про¬ 
ектъ  Высочайше  утверждены  12-го  Января  1865  года. 

На  постройку  Михайловской  Клинической  больницы  Баро¬ 
нета  Вилліе  израсходовано: 

1)  Возведеніе  главнаго  8-хъ  этажнаго 
зданія,  съ  устройствомъ  въ  немъ:  а)  цер¬ 
кви,  съ  деревяннымъ  рѣзнымъ,  золоче¬ 
нымъ  иконостасомъ,  съ  иконами,  писан¬ 
ными  на  полотнѣ,  и  большимъ  запрестоль¬ 
нымъ  образомъ  въ  золоченой  рамѣ  съ  хо¬ 
рами  и  клиросами  и  лѣпною  работою  по 
стѣнамъ  и  куполу;  б)  нагрѣвательныхъ 


приборовъ  по  системѣ  архитектора  Свія- 
зева;  в)  Клинической  кухни  и  кухни  для 
прислуги  по  проекту  заводчика  Санъ-Гал¬ 
ли;  г)  водопровода  съ  ваннами,  душами, 
раковинами  и  сушильными  шкафами;  д) 
ватерклозетовъ  съ  вентиляціонными  печа¬ 
ми  и  выгребами;  е)  двухъ  обширныхъ 
аудиторій  на  желѣзныхъ  аркахъ,  хими¬ 
ческой  лабораторіи  и  дезинфекціонной  ка¬ 
меры;  ж)  газопровода;  з)  желѣзныхъ  две¬ 
рей  и  рѣшотокъ  въ  кухняхъ,  кладовыхъ 
и  складахъ;  и)  четырехъ  терракотовыхъ 
баральефовъ  на  фасадѣ;  і)  бронзовыхъ 
и  цинковыхъ  золоченыхъ  надписей  и  к) 
провода  воздушныхъ  колокольчиковъ  въ 
зданіи,  а  также  л)  съ  разведеніемъ  около 
зданія  съ  одной  стороны  сада,  а  съ  дру¬ 
гой  сквера,  съ  посадкою  всѣхъ  новыхъ 
большихъ  деревьевъ  и  кустарниковъ,  съ 
шоссейными  проѣзжими  и  садовыми  до¬ 
рогами;  м)  съ  поставкою  въ  скверѣ  брон¬ 
зовой  на  гранитномъ  пьедестанѣ  статуи 
Гигеи  съ  фонтаномъ,  съ  чугуннымъ  бас¬ 
сейномъ  и  таковою  же  рѣшоткою;  н)  съ 
устройствомъ  вокругъ  сквера  желѣзной  рѣ- 
шотки  съ  воротами  и  калитками;  о)  съ 
устройствомъ  каменныхъ  и  деревянныхъ 
заборовъ,  дренажа  и  подземныхъ  водо¬ 
сточныхъ  трубъ,  съ  каменными  и  деревян¬ 
ными  колодцами,  булыжныхъ  мостовыхъ 
по  улицамъ  и  во  дворѣ,  плитнаго  тро¬ 
туара  по  улицамъ  и  вокругъ  всего  зданія 
съ  гранитными  тумбами  и  п )  съ  издерж  - 
ками  на  вспомогательныя,  дополнитель¬ 
ныя  и  приготовительныя  къ  постройкѣ 
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работы 2  на  вознагражденіе  строителя  съ 
помощниками  и  ст  канцелярскими  и  чер¬ 
тежными  припасами  и  на  администра¬ 
цію  . . . .  642,879  р.  78  к. 

Объемъ  этого  зданія  простирается  до 
6000  куб.  саж.,  слѣдовательно  кубическая 
сажень,  со  всѣми  означенными  устрой¬ 
ствами  и  издержками,  обошлась  около 
107  руб. 

2)  Постройка  каменной  одноэтажной 

часовни,  съ  помѣщеніемъ  для  приходя¬ 
щихъ  родственниковъ  умершихъ,  для  се¬ 
мейнаго  сторожа  и  для  обмыванія  тѣлъ 
покойниковъ.  .  . . .  7,872  р. 

Объемъ  часовни  равенъ  91  куб.  саж., 
а  стоимость  куб.  сажени  обошлась  въ 
81  руб. 

3)  Постройка  каменнаго  двухъэтаж- 

наго  зданія  для  больничной  паровой  пра- 
чешной,  со  всѣми  механическими  приспо¬ 
собленіями,  относящимися  до  стирки,  суш¬ 
ки  и  катанія  бѣлья .  23,151  »  29  к. 

Объемъ  этого  зданія  равенъ  210  куб. 
саж.,  а  стоимость  куб.  саж.,  со  всѣми 
означенными  приспособленіями  обошлась 
до  ПО  руб. 

4)  Возведеніе  каменнаго  двухъэтаж- 
наго  дома  (съ  жилымъ  сводчатымъ  под¬ 
валомъ)  для  квартиръ  чиновниковъ  и  слу¬ 
жителей  Клинической  больницы,  съ  уст¬ 
ройствомъ  въ  немъ  газопровода,  водо¬ 
провода  и  ватерклозетовъ  и  постройкою 
при  немъ  каменныхъ  службъ,  какъ  то: 
ледника,  конюшенъ  съ  сараями  и  сѣно- 
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валами,  прачетной  и  квасоварни,  а  так¬ 
же  деревянныхъ  сараевъ  и  навѣсовъ,  въ  85,930  р.  81  к. 

Объемъ  этого  дома,  со  всѣми  служ¬ 
бами,  простирается  до  1350  куб.  саж., 
а  стоимость  куб.  саж.,  обошлась  въ  65  р. 

50  коп. 

5)  Постройка  каменнаго  ледника,  съ 
кладовыми  подъ  сводами,  собственно  для 
надобностей  Клинической  больницы  въ  .  4,710  »  97  * 

Объемъ  этой  постройки  около  180  куб. 
саж.,  а  стоимость  куб.,  саж.  около  26  р. 


Всего  ....  763,544  р.  81  к. 


На  пріобрѣтете  матеріальнаго  имущества  израсходовано : 


1)  Всѣхъ  церковныхъ  принадлежностей 

для  освященія  храма,  церковной  утвари  и 
Богослужебныхъ  книгъ . 

2)  Бѣлья,  платья  и  обуви  для  больныхъ 

и  дѣтей,  а  также  форменной  одежды  для 
служителей  и  служительницъ . 

3)  Матрацевъ,  подушекъ,  шторъ,  ков¬ 
ровъ,  половиковъ  и  резиновыхъ  вещей  .  .  . 

4)  Посуды  фарфоровой,  фаянсовой,  стек¬ 

лянной,  мѣдной,  оловянной,  каменной  и  дере¬ 
вянной,  столовыхъ  приборовъ  и  мельхіоро¬ 
выхъ  вещей . 

5)  Пасовъ  стѣнныхъ,  термометровъ  и  баро¬ 
метровъ  . 

6)  Желѣзныхъ  кроватей  для  больныхъ  и 
служащихъ,  также  дѣтскихъ  колыбелей,  ящи¬ 
ковъ  для  дровъ,  плевательницы,  камивныхъ 
принадлежностей,  переносныхъ  мѣдныхъ 
ваннъ,  сушильныхъ  шкафовъ,  запасныхъ 


! 

8466  р.  48  к. 


14693  э  21  » 
9371  »  43  » 


2710  >  67  > 
1004  »  ~  » 
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мѣдныхъ  котловъ  и  кубовъ,  разныхъ  метал¬ 
лическихъ  вещей  для  кухни,  квасоварни  и 
прачетной  и  разныхъ  другихъ  хозяйствен¬ 
ныхъ  принадлежностей  . . 

7)  Лошадей,  сбруи,  обоза  и  пожарныхъ 

инструментовъ . 

8)  Омеблированіе  церкви,  больничныхъ 
палатъ  и  рекреаціонныхъ  залъ,  аудиторій  и 
операціонныхъ  амфитеатровъ,  Профессор¬ 
скихъ  кабинетовъ  и  амбулаторныхъ  клиникъ, 
лабораторій  и  рабочихъ  комнатъ  для  студен¬ 
товъ,  пріемныхъ  покоевъ,  канцеляріи  и  квар¬ 
тиръ  ассистентовъ,  надзирательницъ,  фельд¬ 
шеровъ  и  фельдшерицъ,  служительскихъ  ком¬ 


натъ  и  друг . .  38114  »  15  » 

9)  Газовыхъ  приборовъ . .  4544  »  85  » 


10)  Портретовъ  Государя  Императора  Але¬ 
ксандра  II  и  Великаго  Князя  Михаила 
Павловича  въ  золоченыхъ  рамахъ .  82 5  »  —  » 

Итого  .  .  .  90888  р.  32  к. 

Утвержденіе  штатовъ  и  открытіе  больницы. 

Къ  концу  1872  г,  клиническая  больница  была  совершенно 
готова  и  въ  началѣ  1873  г.  душеприкащики  передали  ее 
Начальнику  Медико-Хирургической  Академія  на  дальнѣйшее 
распоряженіе,  Составленные  ими  Уставъ  и  штаты  названной 
больницы,  по  предварительномъ  ихъ  разсмотрѣніи  въ  коммисіи 
изъ  Начальника  Академіи  и  Клиническихъ  Профессоровъ, 
подъ  предсѣдательствомъ  Главнаго  Военно-Медицинскаго  Ин¬ 
спектора,  внесены  были  симъ  послѣднимъ  въ  Военный  Совѣтъ 
и  удостоились  Высочайшаго  утвержденія  въ  12  день  Іюля 
1873  года. 


9230  р.  68  к. 
2427  »  68  > 
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Освященіе  церкви  больницы  поолѣдовало,  в  г»  день  Храмо¬ 
ваго  ея  праздника  8  Ноября  1878  года,  а  затѣмъ,  27  Декабря 
1873  года ,  послѣ  литургіи  и  молебствія,  въ  часъ  пополудни, 
послѣдовало  въ  присутствіи  Его  Императорскаго  Величества 
Государя  Императора  Александра  II,  Гг.  Министровъ  и  дру¬ 
гихъ  Высокопоставленныхъ  лицъ — торжественное  открытіе 
больницы. 

Постройки  возведенныя  послѣ  открытія  больницы . 

Послѣ  открытія  больницы,  въ  1875  г.  вслѣдствіе  ходатай¬ 
ства  Адъюнкіъ  Профессора  Кошлакова,  Начальствомъ  Импе¬ 
раторской  Медико-Хирургической  Академіи  сдѣлано  было  пред¬ 
ставленіе  въ  Военный  Совѣтъ  о  постройкѣ  при  Михайловской 
клинической  больницѣ:  1)  дома  для  производства  опытовъ 
надъ  животными  и  2)  секціоннаго  зала  и  дома  для  сторожей. 

Работы  эти  положеніемъ  Военнаго  Совѣта  отъ  28  Января 
1876  года  предоставлены  были  Инженеръ  Полковнику  Янков¬ 
скому  по  слѣдующимъ  цѣнамъ: 

1)  Постройка  дома  для  опытовъ  надъ 

животными  за . «...  6680  р.  20  к. 

2)  Секціоннаго  зала  и  дома  для  сторо¬ 
жей  за  .  .  . .  8887  »  52 

А  всего  за  .  .  15517  р.  72  к. 

Полковникъ  Янковскій  окончилъ  эти  работы  къ  концу 
1876  г.,  о  чемъ  17  Декабря  того  же  года  составленъ  надле¬ 
жащій  актъ  и  постройки  были  сданы  Академіи. 

Затѣмъ  изъ  капитальныхъ  построекъ  Михайловской  Кли¬ 
нической  больницы  Баронета  Вилліе,  возведены  были  слѣ¬ 
дующія: 

въ  1885  г. 

1)  Особое  помѣщеніе  для  пароваго  котла 
прачешпой  больницы  съ  перенесеніемъ  котла 
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изъ  прежняго,  во  вновь  устроенное  помѣще¬ 
ніе.  За  устройство  особаго  помѣщенія  под¬ 
рядчику  Зубову  уплачено  было .  975  руб. 

и  за  перестановку  котла  заводчиву  Санъ- 
Галли  .  •  •  '  . .  400  » 


въ  1887  и  1888  гг. 

2)  Каменное  двухъ  этажное  зданіе  для 
помѣщенія  служителей  больницы. 

Постройка  эта  возведена,  подъ  наблюде¬ 
ніемъ  Архитектора  Красовскаго  подрядчи¬ 
комъ  Овчинниковымъ  за  сумму . 

Устройство  больницы. 

Клиническая  больница  устроена  на  150  кроватей  и  со¬ 
стоитъ  изъ  пяти  клиникъ,  изъ  которыхъ  каждая  имѣетъ: 
а)  свое  отдѣльное  помѣщеніе,  съ  умывальными,  ванными  ком¬ 
натами  и  ватерклозетами,  а  въ  Акушевской  и  дѣтской  клини¬ 
кахъ  съ  сушильными  шкафами  для  бѣлья;  б)  свой  служебный 
персоналъ,  съ  квартирами  для  ассистента,  надзирательницъ, 
фельдшеровъ  и  фельдшерицъ,  а  въ  дѣтской  и  для  нянекъ; 
в)  свое  больничное  бѣлье  и  платье,  свою  столовую  и  чайную 
посуду  и  проч.;  г)  свои  рекреаціонныя  залы  для  обѣда,  про¬ 
гулокъ  и  пріема  родныхъ  и  знакомыхъ;  притомъ  же,  кромѣ 
того,  что  клиники,  въ  случаѣ  надобности,  легко  могутъ  быть 
совершенно  разъединены  между  собою,  и  каждая  клиника  со¬ 
стоитъ  изъ  отдѣленій,  которыя,  въ  свою  очередь,  удобно  можно 
изолировать.  Клиническая  больница,  построенная  и  снабжен¬ 
ная  всѣми  предметами  вещеваго  довольствія  на  завѣщанный 
Баронетомъ  Вилліе  капиталъ,  имѣетъ  цѣль  благотворительную } 
какъ  лечебное  заведеніе  для  безвозмезднаго  пользованія  боль- 


22000  руб. 
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ныхъ  обоего  пола,  безъ  различія  званія  и  состоянія  и  учебную , 
какъ  практическая  для  образованія  врачей  школа. 

Согласно  съ  волею  завѣщателя  больница  навсегда  сохра¬ 
няетъ  значеніе  благотворительнаго  заведенія. 

Клиническая  больница,  на  равнѣ  съ  другими  учебно-вра¬ 
чебными  учрежденіями  подчинена  Начальнику  Император¬ 
ской  Военно-Медицинской  Академіи. 

Дѣла  по  врачебно-учебной  части  разсматриваются  въ  Кон¬ 
ференціи  Академіи,  а  по  административно-хозяйственной — въ 
Хозяйственномъ  Комитетѣ  Клинической  больницы. 

Клиническая  больница  устроена  на  120  безплатныхъ  и  30 
платныхъ  кроватей  и  заключаетъ  въ  себѣ  пять  клиникъ: 

Терапевтическую — на  40  кроватей,  въ  томъ  числѣ  10 
кроватей  для  женщинъ. 

Хирургическую — на  40  кроватей,  въ  томъ  числѣ  10  кро¬ 
ватей  для  женщинъ. 

Окулистическую — на  20  кроватей,  въ  томъ  числѣ  10  кро¬ 
ватей  для  женщинъ. 

Акушерскую — съ  отдѣленіемъ  для  женскихъ  болѣзней,  на 
30  кроватей. 

Дѣтскую — на  20  кроватей. 

При  Клинической  больницѣ  устроены  амбулаторныя  кли¬ 
ники  съ  профессорскими  кабинетами  для  пріема  и  научнаго^ 
изслѣдованія  приходящихъ  больныхъ  и  назначенія  имъ  вра¬ 
чебной  помощи. 

Лица  поступающія  на  платныя  мѣста,  вносятъ  за  содер¬ 
жаніе  и  пользованіе  отъ  45  до  60  руб.  въ  мѣсяцъ. 

Содержаніе  больницы. 

Клиническая  больница  содержится: 

1)  На  проценты  съ  основнаго  капитала  Баронета  Вилліе~ 

2)  На  счетъ  суммъ,  отпускаемыхъ  ей  по  госпитальному 

\ 
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положенію  на  содержаніе  въ  продолженіи  9  мѣсяцевъ  150 
вольныхъ  Академическихъ  клиникъ. 

3)  На  суммы  отпускаемыя  по  ттату  Военно-Медицинской 
Академіи  на  потребности  клиникъ  и 

4)  На  деньги,  получаемыя  за  содержаніе  и  пользованіе 
пансіонеровъ  въ  больницѣ. 

Основной  капиталъ,  назначенный  на  содержаніе  Клиниче¬ 
ской  больницы,  составляя  неприкосновенную  ея  собственность, 
принадлежитъ  къ  числу  спеціальныхъ  средствъ  Военно  Меди¬ 
цинской  Академіи  и  ни  на  какой  другой  предметъ,  кромѣ 
прямаго  его  назначенія  не  долженъ  быть  употребляемъ. 

По  §  69  инструкціи  по  завѣдыванію  больницею,  назначае¬ 
мый  по  смѣтѣ  Главнаго  Военно-Медицинскаго  Управленія,  на 
содержаніе  Клинической  больницы  кредитъ,  предоставляется 
навѣдывающему  больницею  на  правахъ  второстепеннаго  распо¬ 
рядителя. 

Личный  составъ  больницы . 

Къ  личному  составу  Клинической  больницы  принадлежатъ 
по  части  учебно-врачебной:  а)  Профессора  или  адъюнкты,  за¬ 
вѣ  дывающіе  клиниками;  б)  ассистенты  ихъ;  в)  прикомандиро¬ 
ванные  для  усовершенствованія  отъ  Академіи  молодые  врачи, 
распредѣляемые  по  клиникамъ,  соотвѣтственно  ихъ  личному 
выбору,  съ  разрѣшенія  Конференціи  Академіи  и  исполняющіе 
въ  клиникахъ  обязанности  ординаторовъ;  г)  акушерка,  фельд¬ 
шера  и  фельдшерицы;  а  по  части  хозяйственной:  а)  завѣды- 
вающій  больницею;  б)  помощникъ  его  (онъ  же  экономъ)  и 
в)  письмоводитель  канцеляріи  (онъ  же  Бухгалтеръ)  и  г)  над¬ 
зиратель  надъ  зданіями  больницы. 

Пиело  чиновъ  и  прислуги  опредѣляется  штатомъ.  Касте¬ 
лянша,  надзирательницы,  писаря  и  вся  прислуга,  какъ  по 
уходу  за  больными,  такъ  и  по  хозяйственной  части,  состоятъ 
при  Клинической  больницѣ  по  найму. 
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Прислуга  для  ухода  за  больными  во  всѣхъ  клиникахъ 
полагается  женская. 

Управленіе  больницы  въ  медгщинскомъ  отношеніи. 

Каждою  клиникою  завѣдываетъ  одинъ  изъ  профессоровъ 
или  временно  заступающихъ  ихъ  мѣсто  адъюнктовъ  клиниче¬ 
скихъ  наукъ;  профессорамъ  клиникъ  принадлежитъ  выборъ  к 
пріемъ  въ  оныя  больныхъ  изъ  госпиталей  и  гражданскихъ 
больницъ,  по  сношенію  Клиническаго  Хозяйственнаго  Коми¬ 
тета  съ  начальствомъ  ихъ,  а  также  изъ  приходящихъ  за  совѣ¬ 
тами  и  другихъ  больныхъ,  сообразно  съ  надобностями  клиниче¬ 
скаго  образованія;  отъ  профессоровъ  же  клиникъ  зависитъ 
выписка  и  перемѣщеніе  больныхъ  въ  другія  врачебныя  учреж¬ 
денія,  по  сношенію  съ  начальствомъ  оныхъ. 

Въ  помощь  Клиническимъ  Профессорамъ  и  для  исполне¬ 
нія  обязанностей,  лежащихъ  въ  постоянныхъ  военныхъ  госпи¬ 
таляхъ  на  палатныхъ  ординаторахъ,  назначаются  ассистенты. 
Они  избираются  Клиническими  Профессорами,  каждымъ  для 
своей  клиникѣ,  срокомъ  на  два  года,  изъ  числа  врачей,  про¬ 
служившихъ  не  менѣе  В  лѣтъ  въ  военно-медицинскомъ  вѣдом¬ 
ствѣ  и  имѣющихъ  степень  доктора  медицины. 

Ассистенты  освобождаются  отъ  очереднаго  дежурства  по 
клиникамъ.  Оно  распредѣляется  между  прикомандированными 
къ  клиникамъ  врачами,  съ  назначеніемъ  въ  помощь  къ  нимъ 
по  каждой  клиникѣ  дежурныхъ  изъ  студентовъ,  по  наряду 
предсѣдателя  Клиническаго  Комитета. 

Управленіе  больницы:  въ  хозяйственномъ  отношеніи. 

Управленіе  Клиническою  больницею  по  части  хозяйства, 
благоустройства  и  благочинія  непосредственно  ввѣряется  за- 
вѣдывающему  больницею,  которому  подчиняются  всѣ  лица  хозяй¬ 
ственнаго  разряда.  Онъ  избирается  Начальникомъ  Император- 
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ской  Военно-Медицинской  Академіи  и  утверждается  въ  долж¬ 
ности  Военнымъ  Министромъ.  Онъ  подчиняется  непосред¬ 
ственно  Начальнику  Академіи. 

Служащія  при  Клинической  больницѣ  лица,  въ  исполненіи 
своихъ  обязанностей,  руководствуются  инструкціей,  примѣни¬ 
тельно  къ  положенію  о  постоянныхъ  военныхъ  госпиталяхъ 
утвержденной  Военнымъ  Министромъ. 

Хозяйственный  комитетъ. 

Дѣла,  требующія  общаго  совѣщанія  и  распоряженія  по 
управленію  и  довольствію  Клинической  больницы,  разсматри¬ 
ваются  въ  Хозяйственномъ  Комитетѣ,  который,  подъ  предсѣ¬ 
дательствомъ  Начальника  Императорской  Военно-Медицинской 
Академіи,  состоитъ  изъ  одного  Клиническаго  Профессора,  изъ 
завѣдывающаго  больницею  и  одного  ассистента. 

Членъ  изъ  Клиническихъ  Профессоровъ  избирается,  по 
взаимному  ихъ  между  собою  соглашенію,  на  три  года;  они  же 
избираютъ  въ  началѣ  каждаго  академическаго  года  члена  изъ 
числа  ассистентовъ  Клинической  больницы,  при  чемъ  избра¬ 
ніе  одного  и  того  же  лица  можетъ  повториться  и  на  слѣдую¬ 
щіе  годы. 

Хозяйственный  Комитетъ  Клинической  больницы  въ  отно¬ 
шеніи  обязанностей  и  правъ  руководствуется  правилами  для 
хозяйственныхъ  комитетовъ  военно-учебныхъ  заведеній  (Св. 
Воен.  Пост.  1869  г.  кн.  ХУ),  наравнѣ  съ  хозяйственнымъ  ко¬ 
митетомъ  Военно-Медицинской  Академіи. 

Дѣлопроизводство  по  комитету  возлагается  на  Канцелярію 
Клинической  больницы. 

Продовольствіе  больныхъ. 

Продовольствіе  больныхъ,  въ  Клинической  больницѣ  произ¬ 
водится  на  основаніи  нормальной  табели,  утвержденной  Воен- 
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нымъ  Совѣтомъ,  по  которой  дозволяется  Хозяйственному  Коми¬ 
тету  больницы  дѣлать  измѣненія  и  дополненія  въ  табели,  ка¬ 
кія  онъ  признаетъ  за  нужное,  съ  тѣмъ  только,  чтобы  не  вы¬ 
ходить  изъ  назначенной  на  этотъ  предметъ  штатомъ  суммы, 
т.  е.  по  ВО  коп.  въ  сутки  на  человѣка. 

Содержаніе  больныхъ  въ  Клинической  ^больницѣ  одинаково 
для  всѣхъ  безъ  исключенія,  не  смотря  на  ихъ  званіе  и  со¬ 
стояніе.  Поэтому,  неговоря  уже  о  врачебныхъ  пособіяхъ  и 
объ  уходѣ  за  больными,  всѣ  они  имѣютъ  одинаковыя  постели, 
одинаковое  бѣлье  и  платье,  одинаковую  мебель,  посуду  столо¬ 
вую  и  чайную  и  проч.  Въ  продовольствіи  больныхъ  также 
нѣтъ  никакого  различія;  пища  назначается  имъ  Профессорами, 
соображаясь  лишь  со  свойствомъ  и  степенью  болѣзни  и  затѣмъ 
никакихъ  особенныхъ  составныхъ,  такъ  называемыхъ  офицер¬ 
скихъ  порцій— -не  полагается. 


ПРИЛОЖЕНІЯ: 


I 

Личный  составъ  Михайловской  клинической  больницы  Баро- 

нота  Вилліс . 

Въ  первый  годъ  открытія  больницы  были: 

Профессоры: 

Боткинъ ,  Сергѣй  Петровичъ— Терапевт,  клин. 
Корженевскій,  Ипполитъ  Осиповичъ—  Хирург,  клин. 
Красовскій ,  Антонъ  Яковлевичъ— Акушер,  клин. 

Юнге ,  Эдуардъ  Андреевичъ  -Окулистич.  клин. 

Флоринскій ,  Василія  Марковичъ  -  Дѣтск.  клин. 
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Ассистенты  ихъ: 

Чудновскій,  Юрій  Трофимовичъ  -Терапев.  клин. 

съ  1  Янраря  1874  г.  по  21  Ноября  1876  г. 

Фаренгольцъ ,  Эдмундъ  Федоровичъ—Хир.  клин. 

съ  18  Января  1874  г.  но  22  Сентября  1878  г. 

Хрщоновичъ,  Александръ  Казиміровичъ  -  Акуш.  клин, 
съ  10  Февраля  1874  г.  по  28  Сентября  1884  г. 

Добровольскій ,  Владиміръ  Ивановичъ— Окул.  клин. 

съ  1  Января  1874  г.  по  28  Декабря  1877  г. 

Коровинъ ,  Иванъ  Павловичъ— Дѣтской  клин. 

съ  1  Января  1874  г.  по  9  Іюня  1886  г. 

Завѣдывающій  больницею: 

Апрѣлевъ^  Павелъ  Васильевичъ,  Коллежскій  Совѣтникъ, 
съ  25  Января  1870  г.  по  27  Августа  1878  г. 

Помощникъ  его  (онъ  же  экономъ): 

Юнге ,  Василій  Андреевичъ,  Коллежскій  Регистраторъ, 
съ  27  Декабря  1873  г.  по  12  Января  1879  г. 

Письмоводитель  (онъ  же  Бухгалтеръ): 

Сундуковъ ,  Василій  Васильевичъ,  Коллежскій  Совѣтникъ, 
съ  12  іюня  1872  г.  по  20  Ноября  1894  г. 

Въ  настоящее  время  занимаютъ  должности. 

Профессорш: 

Боткинъ ,  Сергѣй  Сергѣевичъ  «-Терапевтия,  клин. 

Вельяминовъ ,  Николай  Александровичъ — Хирур.  клин. 

Лебедевъ ,  Алексѣй  Ивановичъ— Акушерской  клин. 

Беллярминовъ ,  Леонидъ  Георгіевичъ— Окулист,  клин. 

Ггундобинъ ,  Николай  Петровичъ— Дѣтской  клин. 
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Ассистенты  ихъ: 

Кириковъ ,  Николай  Николаевичъ,  д-ръ  мед.  Терап.  клин, 
съ  29  Октября  1895  г. 

Поповъ ,  Дмитрій  Дмитріевичъ,  д-ръ  мед.  Акут.  клин, 
съ  12  Февраля  1898  г. 

Долгановъ ,  Владиміръ  Николаевичъ,  д-ръ  мед.  Окул.  клин, 
съ  11  Октября  1891  г. 

Зотовъ ,  Александръ  Дмитріевичъ,  д-ръ  мед.  Дѣтской  клин, 
съ  18  Марта  1898  г. 

И.  д.  Завѣдывающаго  больницею: 

Ковалевъ ,  Константинъ  Васильевичъ,  Подполковникъ, 
съ  14  Августа  1898  г. 

Помощникъ  его  (онъ  же  экономъ): 

Быковъ ,  Сергѣй  Михайловичъ,  Коллежскій  Ассесоръ. 
съ  18  Января  1888  г. 

Письмоводитель  (онъ  же  Бухгалтеръ): 

Григорьевъ ,  Александръ  Алексѣевичъ,  Коллежскій  Совѣтникъ, 
съ  1  Декабря  1894  г. 

Надзиратель: 

Александровскій ,  Иванъ  Александровичъ,  Колл.  Секр. 
съ  24  Марта  1888  г. 

Кромѣ  вышепоименованныхъ  лицъ,  были: 

Профессорш: 

Хирургической  клиники: 

Склифосовскій ,  Никол, ‘ій  Васильевичъ.' 

Коломнинъ,  Сергѣй  Петровичъ. 

Насиловъ,  Иванъ  Ивановичъ. 
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Окулистической  клиники: 

Добровольскій,  Владиміръ  Ивановичъ. 

Акушерской  клиники: 

Горвицъ,  Мартынъ  Исаевичъ. 

Дѣтской  клиники: 

Быстровъ,  Николай  Ивановичъ. 

Ассистенты: 

Терапевтической  клиники: 

Соколовъ,  Нилъ  Ивановичъ,  д-ръ  мед. 

съ  9  Декабря  1876  г.  по  14  Марта  1884  г. 

Бубновъ,  Николай  Александровичъ,  д-ръ  мед. 
съ  25  Апрѣля  по  18  Декабря  1884  г. 

Яновскій,  Михаилъ  Владиміровичъ,  д-ръ  мед. 

съ  3  Января  1885  г.  по  22  Апрѣля  1890  г. 

Чистовичъ,  Николай  Яковлевичъ,  д-ръ  мед. 

съ  30  Сентября  1890  г.  по  1  Іюля  1895  г. 

Хирургической  клиники: 

Кузьминъ,  Василій  Ивановичъ,  лекарь. 

съ  25  Октября  1878  г.  по  16  Октября  1880  г, 

Герасимовичъ,  Петръ  Ивановичъ,  лекарь. 

съ  15  Сентября  1881  г.  по  16  Декабря  1882  г. 

Діанинъ,  Василій  Павловичъ,  д-ръ  мед. 

съ  20  Декабря  1882  г.  по  15  Октября  1883  г. 

Трояновъ,  Алексѣй  Александровичъ,  д-ръ  мед. 

съ  15  Октября  1883  г.  по  21  Октября  1886  г. 

Морозовъ,  Дмитрій  Сергѣевичъ,  лекарь. 

съ  21  Октября  1886  г.  по  10  Декабря  1887  г. 

Розовъ,  Петръ  Алексѣевичъ,  лекарь. 

съ  1  Января  1888  г.  по  19  Января  1896  г. 
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Окулистической  клиники. 

•  •  А  •;  ’  •  .  '  :  V  ’Ѵ 

Ходит ,  Андрей  Васильевичъ,  д-ръ  медид. 

съ  28  Декабря  1877  г.  по  17  Іюня  1881  г. 

Потѣхинъ ,  Анатолій  Антиповичъ,  д-ръ  мед. 

съ  В  Октября  1881  г.  по  18  Августа  1884  г. 

Ерофѣеѳъ ,  Феофилъ  Андреевичъ,  лекарь. 

съ  2  Сентября  1884  г.  по  1  Мая  1891  г. 

Акушерской  клиники: 

Еирѣевъ,  Дмитрій  Михайловичъ,  д-ръ  мед. 

съ  23  Сентября  1884  г.  по  81  Августа  1887  г. 

Парышевъ,  Дмитрій  Адріановичъ,  д-ръ  мед. 

съ  21  Сентября  1887  г.  по  6  Января  1898  г. 

Хирургической  клиники: 

Тиле ,  Владиміръ  Августовичъ,  д-ръ  мед. 

съ  24  Января  1896  г.  по  1  Августа  1898  г. 

Дѣтской  клиники: 

Якубовичъ ,  Василій  Филипповичъ,  д-ръ  мед. 

съ  31  Августа  1886  г.  по  13  Марта  1898  г. 

Завѣдывающіе  больницею: 

Лагранжъ ,  Владиміръ  Александровичъ,  Полковникъ, 
съ  27  Августа  1878  г.  по  23  Ноября  1886  г. 

Пецвѣтаевъ ,  Александръ  Сергѣевичъ,  Генералъ-Маіоръ. 
съ  19  Декабря  1888  г.  по  15  Мая  1898  г. 

Экономъ: 

Осиповъ ,  Петръ  Александровичъ,  Кол.  Ассесоръ. 

съ  12  Января  1879  г.  по  14  Января  1888  г. 
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Надзиратель: 

Ефремовъ ,  Егоръ  Егоровичъ,  Коллежскій  Секретарь, 
съ  12  Января  1880  г.  по  22  Іюня  1885  г. 


И. 

Количество  больныхъ  и  стоимость  ихъ  содержанія  за  періодъ 

существованія  больницы . 

Изъ  прилагаемой  при  семъ  таблицы  видно,  что  наибольшее 
число  больныхъ  было: 

а)  по  числу  поступленія  въ  больницу  (969  чело¬ 
вѣкъ)  въ  . .  1897  іѵ 

и  б)  по  числу  дней  пребыванія  ихъ  въ  больницѣ 
(24254)  въ . .  1879  » 

а  наименьшее  число: 

а)  по  числу  поступленія  въ  больницу  (7 19  чело¬ 


вѣкъ)  въ . .  1882  г. 

и  б)  по  числу  дней  пребыванія  ихъ  въ  больницѣ 
(19528  челов.)  въ . 1889  > 


Стоимость  же  содержанія  одного  больнаго  въ  день  была  наи¬ 
большая  въ  1887  и  1889  г.,  а  наименьшая  въ  1874  г. 
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Вѣдомость  о  количествѣ  больныхъ  и  стоимости  содержанія 
Михайловской  Клинической  больницы  Баронета  Вилліе  со 
времени  начала  ея  существованія  по  1-е  Января  1897  года. 


г- 

1 

Г 

0  д 

ы. 

Общее  число 
больныхъ  по  числу 
дней  пребыванія 
въ  больницѣ. 

Поступало  больныхъ  на 
излеченіе. 

Среднее  ежедневное 
состояніе  больныхъ  на 
излеченіи. 

Число  дней,  когда  боль¬ 

ница  была  открыта. 

Сум 

Стоимост 
жанія  одв 
на 

Въ  годъ. 

м  а. 

и  содер- 
[0Г0  боль- 
го. 

Въ  день. 

Муж. 

Жен. 

Итого. 

Руб. 

Коп. 

Руб. 

Коп. 

1874  годъ 

• 

13.577 

10.100 

23.677 

886 

88,02 

269 

736 

61 

2 

74 

1875 

» 

• 

13.510 

10.132 

23.642 

791 

92,оо 

257 

745 

6 

2 

90 

1876 

13.177 

10.395 

23.572 

824 

98,2і 

240 

754 

95 

3 

14 

1877 

« 

11.771 

10.299 

22.070 

767 

96,37 

229 

732 

20 

3 

20 

1878 

» 

« 

12.538 

11.295 

23.833 

830 

104,53 

228 

670 

20 

2 

94І 

1879 

• 

12.864 

11.390 

24.254 

874 

104,54 

232 

665 

5 

2 

87 

1880 

» 

• 

12.745 

10.226 

22.971 

897 

106,30 

216 

649 

9 

3 

— 

1881 

• 

12.490 

9.817 

23.307 

859 

112,05 

208 

615 

95 

2 

96 

\ 

1882 

» 

• 

11.294 

9.648 

20.942 

719 

99,26 

211 

704 

56 

3 

34 

1883 

)) 

• 

11.316 

9.494 

20.810 

750 

98,63 

211 

731 

13 

3 

46 

1884 

• 

9.989 

11.332 

21.321 

768 

93,92 

227 

774 

88 

3 

41 

1885 

» 

• 

10.975 

12.069 

23.044 

832 

103,33 

223 

701 

89 

3 

15 

1886 

■ 

» 

•  • 

• 

11.054 

12.153 

23.207 

845 

92,09 

252 

799 

4 

,  3 

17 

і 

г 

о  Д 

Ы. 

Общее  число 
больныхъ  по  числу 
дней  пребыванія 
въ  больницѣ. 

Поступало  больныхъ  на 

излеченіе. 

Среднее  ежедневное 

состояніе  больныхъ  на 

излеченіи. 

Число  дней,  когда  боль¬ 

ница  была  открыта. 

Сумма. 

Стоимость  содер¬ 
жанія  одного  боль- 

наго. 

... 

Въ  годъ. 

Въ  день. 

Муж. 

Жен. 

Дтого. 

Руб. 

Коп. 

Руб. 

Коп. 

1887 

•  •  • 

8.772 

11.320 

20.092 

762 

90,50 

222 

808 

15 

3 

64 

1888 

)) 

•  •  • 

8.986 

12.193 

21.179 

771 

98,80 

215 

731 

6 

3 

40 

.1889 

•  •  т 

8.482 

11.041 

19.523 

724 

91,23 

214 

777 

98 

3 

64 

1890 

•  •  • 

8.646 

12.179 

20.825 

778 

95,96 

217 

735 

75 

3 

39 

1891 

» 

10.003 

12.514 

22.517 

811 

101,42 

222 

705 

77 

3 

18 

1892 

» 

•  •  • 

10.061 

12.530 

22.591 

770 

92,20 

245 

797 

6 

3 

25 

1893 

» 

•  •  • 

10.413 

13.582 

23.995 

839 

95,22 

252 

759 

49 

3 

01 

1894 

» 

•  •  • 

10.440 

11.940 

22.380 

883 

94,03 

238 

754 

66 

3 

17 

1895 

)) 

•  •  • 

10.245 

12.333 

22.578 

857 

95,26 

237 

753 

9 

3 

18 

1896 

» 

•  •  • 

11.140 

12.574 

22.714 

873 

94,64 

240 

822 

78 

3 

43 

1897 

•  •  • 

9.718 

12.388 

22.106 

969 

94,44 

233 

742 

59 

3 
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Примѣчаніе .  Въ  числѣ  поступившихъ  больныхъ  за  послѣдніе  четыре  года. 
заключаются: 


Въ  томъ  числѣ  дѣтей: 


1894  г.  .  . 

Мужчинъ. 

Женщинъ 

565 

Мальчиковъ 

75 

Дѣвочекъ. 

84 

1895  »  .  . 

.  .336 

521 

88 

86 

1896  »  .  . 

.  .342 

531 

82 

65 

1897  )>  .  . 

.  .515 

454 

73 

86 
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